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بررسی موانع و مشکلات تاثیرگذار بر روی استاندارد سازی مصالح تولیدی صنایع ساختمانی استان لرستان (ا 
تا کید بر بتن آماده و سنکدانه مورد استفاده در بتن) * 


فریدون امیدی نسب(٩‏ وحید گودرزی مهر(؟ حمیدرضا بابا علی(۲ احمد دالوند) 


چکیده طبق دو ماده ۱۵۵ و ۱۲۸ قانون برنامه پنجم توسعه کشور, هرنوع ساخت و ساز باید با مصالح استاندارد و کاربر د آن توسط 
سازندگان ذی صلاح انجام و هر ساختمان باید ۱۰ سال بیمه شود. بر همین اساس هدف اصلی از انجام این تحفیق, بررسی موانع و مشکلات 
تاثیرگذار بر روی استانداردسازی مصالح ساختمانی در استان لرستان می‌باشد. روش تحقیّق در این پژوهش کم ی کف (آمیخته) از نوع 
اکتشافی بود در این شیوه ابتدا تیم پژوهشی با توجه به اهداف و سوالات تحفیق, پرسشنامه‌ای شامل سوالات باز تدوین نمود. پس از تدوین 
پر سشنامه و انتحاب اعضای پائل صاحبه‌ها آغاز شد. در این مرحله با تعداد ۵۰ نفر از مدیران مراکز تولید م صالکارفرمایان, کار شنا سان 
سازمان نظام مهند سی استان» مسکن شه رسازی, اداره استاندارد. مجریان و ناظران طرح‌های سانعتمانی هماهنگی به عم لآمد و مصاحبه‌ها 
انجام شد,روش نمونه‌گیری در بخ شکیفی غیر احتمالی هلفمند و حجم نمونه در حد ر سیدن به اشباع بود که مصاحبه‌ها در این بخش با ۵۰ 
نفر به اشباع رسید و در بخش کمی روش نمونه‌گیری تصادفی بود که در این بحش با بهره‌گیری از فرمول کوکران, ۳۲۵ نفر از تولید کنندگان؛ 
مصر فکنن دگان, مهندسین ناظر آزمونگران آزمایشگاه همکار و پیمانکاران مورد بررسی قرا رگرفتند. جهت گرداوری اطلاعات در این پژوهش 
از مصاحبه عمیق پرسشنامه, مشاهده میدانی ‏ وآزمایش (انحذد نتایج ۰ نمونه آزمايش انجام گرفته توسط آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده 
توسط اداره کل استاندارد در استان و تحلیل اي نآزمایش‌ها بر اساس استانداردهای موجود) بهره گرفته شده است. 


واژه‌های کلیدی موانع و مشکلات. راهکارهای استاندارد سازی, استاندارد سازی. مصاح ساختمانی انواع استاندارد. 
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*تاریخ دریافت مقاله ۹۹/۱۱/۱۰ و تاریخ پذیرش آن ۰۰/۲/۶ می‌باشد. 
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مقد مه 

در حالی که مزیت‌های استفاده از سیستم‌های ساختمانی 
و مصالح با کیفیت به منظور حفظ ایمنی, افزايش سرعت 
ساخت. سبک سازی. افزايش عمر مفید و نیز مقاوم 
نمودن ساختمان‌ها در برابر زلزله به طور گسترده در 
فیرشت نی سای اه اش کم اما کار خن 
استفاده از مصالح استاندارد و با کیفیت در بسیاری از 
شهرهای ایران از جمله استان لرستان محدود می‌باشد. 
اهمیت استفاده بهینه از منابع تجدیدناپذیر و تولید مصالح 
در برنامه ششم توسعه اقتصادی» اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۵-۱۳۹۹) در بخش 
وظایف دستگاههای اجرایی قسمت واحد عملیاتی: آن 
دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که تولید. 
تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه 
اجرائی را به عهده دارند به این موضوع اشاره گردیده 
است. 

در این راستا. ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه 
مهندسی استان و آشنایی با فرآیند استاندارد سازی 
مصالح. صنایم ساخت و ساز امری اجتناب‌ناپذیر 
می‌باشد. مشکلاتی نظیر خطر لرزه خیزی بالای استان 
عمر مفید پایین و وزن بالای ساختمان. نیازمند ارائه 
راهکارهایی به منظور استفاده علمی از سیستم‌های 
ساختمانی و مصالح استاندارد جهت کاهش وزن» کاهش 
زمان ساخت. مقاومت بالا و نهایتا کاهش هزینه اجرا 
می‌باشد [11. [2] به منظور استفاده بهینه از مصالح 
الگوریتم ترکیبی ۳۹00۸ را توسعه دادند و مسائل 
گسسته را حل کردند. [3] جهت استفاده بهیته از مصالح 
الگوریتم ترکیبی 110115 را توسعه دادند. [4] با 
استفاده از الگوریتم بیهنه سازی زنتیک مصالح مصرفی در 
ساختمان قاب خمشی را بهینه سازی کردند.[5] اخیرا نیز 
طلعت اهری و همکارن به منظور استفاده بهینه از مصالح 


ساخت و ساز الگوریتم حجد ید ارگانیسم های همزاد و 
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هارمونی سرچ را توسعه داده اند. این اقدامات در طولانی 
مدت موجب بهینه‌سازی ساخت و افزایش سطح ایمنی 
در استان و رسیدن به شرایط اجرایی مطلوب خواهد شد. 
ها نان ام هه که بروهای افراقی از ی 
پیمانکاران نسبت به فواید استفاده از مصالح استاندارد و 
با کیفیت آگاه می‌باشند. در این تحقیق ضمن بررسی 
مشکلات و موانع تاثیرگذار بر استاندارد سازی مصالح 
نسبت به ارائه راهکارهایی به منظور رفع مشکلات فوق 
الذکر و مزایای احتمالی به کارگیری مصالح استاندارد 
اقدام شده است. 

استانداردها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که 
شامل: ۱. استانداردهای کارخانه‌ای. ۲. استانداردهای 
منطقه‌ای, ۳ استانداردهای ملی» . 
بین‌المللی می‌باشند. با توجه به نوع استاندارد مورد نظر 
حال می‌خواهيم مشکلات و موانع تاثیرگذار بر 
اشالدارستازی: مصالم تن استان راافتاسای کسید زر 
توجه به بررسی‌های انجام شده در سطح استان لرستان در 


بسیاری از موارد استانداردهای مصالح مورد توجه قرار 


استانداردهای 


نگرفته است و شاهد احر لق غیر اضولیء بانین تردن غمر 
مفید ساختمان» پرت بالای مصالح. افزایش وزن و در 
نهایت به خطر افتادن ایمنی سازه می‌باشیم. به همین دلیل 
در چند دهه اخیر تقاضاهای زیادی مبنی بر استفاده از 
مصالح استاندارد به منظور جلوگیری از مشکلات فوق 
الذکر وجود دارد [7]. موانع موجود در سیستم ساختمانی 
صنعتی (185) : مورد مالزی [8]. عوامل خطر موثر بر 
نگرش پزشکان نسبت به اجرای یک سیستم ساختمان 
صنعتی [9]. مدیریت کیفیت و پذیرش مهندسی ساختار 
بتن پیش ساخته [10]. موانع عمده در ساخت خارج از 
سایت [11]. افزايش کیفیت زندگی با استفاده از سیستم 
ساختمان سازی صنعتی مدولار پایدار [12]. تجزیه و 
تحلیل رضایت و کیفیت مشتری در ساخت و ساز - مورد 


مشتریان دولتی و خحصوصی [113. بررسی چالش های 
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ساختمان مسکونی صنعتی در چین [14]. 
استانداردسازی را می‌توان از چند دیدگاه مختلف مورد 
دید‌گاه پیمانکاران. تولید کنندگان؛ مشتریان مصالح 
ساختمانی. مجریان طرح‌های ساختمانی و آزمایشگاه‌های 
تایید صلاحیت شده. با توجه به تحقیقات انجام شده در 
اد نگرشن دففنن لته بل استانداری از مصالح 
ساختمانی» 
۳ عدم وجود تجهیزات آزمایشگاهی مناسب در 
واحدهای تولیدی» 
۶ اعمال هزینه‌های اضافه در فرآیند تولیده 
۵ نداشتن تجربه کافی در زمینه استاندارد سازی» 
1 عدم همکاری و هماهنگی میان دستگاهی اجرایی» 
۷ خرید مصالح بدون کیفیت با هزینه کمتر 
۸ استفاده از نیروی غیر متخصص با هزینه‌های کمتر و 
از حمله مشکلات مهم نبود مصالح استاندارد در 
ساخت و ساز. پایین بودن عمر مفید ساختمان می‌باشد. 
به عنوان مثال عمر مفید ساختمان سازی در کشورهای 
کمتر از ۳۰ سال می‌باشد؛ که تفاوت ۷۰ ساله عمر مفید 
یعنی هدر رفت سرمایه انسانی و طبیعی. با توجه به آمار 
سازمان نظام مهندسی استان لرستان در سال ۰۱۳۹۱ 
هشتصد هزار مترمربع ساخت و ساز صورت گرفته که 
ارزش ریالی آن معادل ٩۱۰‏ میلیارد تومان است. بنابراین 
بالا بردن کیفیت بخش ساخت و ساز با استفاده از مصالح 
استاندارد به عنوان یک سرمایه زیر بنایی در استان امری 
ضروری است. 
ازحمله مصالح موجود که دارای نقص می‌باشند 
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عبارتند از: ۱. تیرچه پیش ساخته خرپایی مورد مصرف 
در سقف‌های تیرچه بلوک ۲. بتن آمادم ساخته شده در 
مراکز تولید بتن (بچینگ). ۳. سنگدانه‌های مصرفی که در 
حوزه مصالح مصرفی اهمیت ویژه‌ای دارد. ۶. انواع 
بلوک‌های سفالی و پلی استایرن ۵. مراکز ساخت قطعات 
قلر که بهعران اعهنای اسلی ساقه ای هی اف 3 
مراکز ساخت قطعات بتنی پیش ساخته, ۷. آسانسورها که 
به دلیل نبود تجربه کافی نیازمند استاندارد سازی می‌باشد. 
۸ انواع آجرها و غیره .. است که در صورت وجود 
تفه ای ری نان اتسعانت داود کر اشاتداره انقاق 
می‌توان با ساماندهی و ارائه توضیحات جامع در 
خحصوص مزایای فرآیند استاندارد سازی با استفاده از آئین 
نامه‌های مرتبط نسبت به صدور پروانه تولید اقدام شود. 
از این ری تسریع در اعطای پروانه استاندارد به 
تولیدکنندگان گام بزرگی در جهت افزايش عمر مفید 
ساختمان سازی و تشویق تولیدکنندگان و 
مصرف‌کنندگان به سمت استفاده از مصالح با کیفیت در 
استان می‌باشد. 

مقاوم سازی ساختمان با توجه به وضعیت زلزله 
خیز بودن استان امری ضروری است و این مهم با مصالح 
مرغوب ساختمانی و نظارت‌های فنی قوی حاصل 
می‌شود. پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح 
طبیعی و حوادث غیرمترقبه مبنی بر استانداردسازی 
مصالح ذکر شده و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده 
از مصالح استاندارد. باکیفیت مقاوم و ترویج و تشویق 
بکارگیری مصالح استاندارد و پایدار و ساخت سازه‌های 
سبک و با دوام توصیه می‌شود. لذا با توجه به زلزله های 
اخیر در استان و استان‌های همجوار آمادگی مردم برای 
پذیرش فرهنگ استانداردسازی و رعایت اصول فنی 
ساخت و ساز وجود دارد و متولیان امر استاندارد سازی 
و ارگان‌های اجرائی باید فرصت را غنیمت شمرند و با 


جدیت به این موضوع بپردازند. شکل گیزی: مناستب 


نشریه مهندسی عمران فردوسی 


رفتارهای حرفه‌ای و مسولیت‌پذیری در میان سازمان‌های 
اجرائی و تولیدکنندگان و رعایت اصول و مشخصات فنی 
در تمامی مراحل طراحی, اجرا و ساخت و ساز باعث 
توسعه هرچه سریعتر فرهنگ استاندارد سازی مصالح در 
تانق زدیا اناد یک سنا گروه عر فا و 
ارائه آموزش‌های مناسب می‌توان تولیدکنندگان و 
مشتریان مصالح ساختمانی را نسبت به این موضوع آگاه 
ساخت که استاندارد سازی نه تنها هزینه نیست بلکه یک 
نوع سرمایه گذاری بهینه و بهره‌برداری مناسب از منابع 
طبیعی است. لذا با رعایت استانداردهاه بالابردن کیفیت 
مصالح ساخت و ساز و نظارت دقیق بر اساس آئین 
نامه‌های مربوطه که در اختیار داریم می‌تواند باعث رفع 
مشکلات استاندارد سازی مصالح شود. 


روش کار 

در این پژوهش به دلیل اين که ابزار اندازه‌گیری جهت 
بررسی موانع و مشکلات تاثیرگذار بر روی استاندارد 
سازی مصالح ساختمانی وجود نداشت در واقع موانع و 
مشکلات و همچنین راهکارهای رفع این موانع ناشناخته 
بودند. پژوهشگر جهت تدوین ابزار و شناخت متغیرها از 
روش ترکیبی (کمی.کیفی) از نوع اکتشافی استفاده نموده 
است. در این شیوه ابتدا تیم پژوهشی با توجه به اهداف 
و سوالات تحقیق. پرسشنامه‌ای شامل سوالات باز تدوین 
کرد. پس از تدوین پرسشنامه و انتخاب اعضای پانل 
مصاحبه‌ها آغاز شد. در این مرحله با تعداد ۵۰ نفر از 
مدیران مراکز تولید مصالح. پیمانکاران» کارشناسان 
سازمان نظام مهندسی استان. مسکن شهرسازی, اداره کل 
استاندارده مجریان و ناظران طرح‌های ساختمانی و 
آزمایشگاه‌های همکار هماهنگی و مصاحبه‌ها انجام شد. 
(لازم به ذکر است که دلیل حجم نمونه ۵۰ نفر در این 
مرحله به خاطر به اشباع رسیدن مصاحبه‌ها بود). 

مصاحبه‌ها به صورت حضوری و به شیوه مصاحبه 
عمیق اجرا شد و گزارش مصاحبه‌ها تهیه و اطلاعات آن 


به طور دقیق استخراج شد. سپس بر اساس مطالب عنوان 


نشریهُ مهندسی عمران فردوسی 


بررسی موانع و مشکلات تاثیرگذار بر روی استاندارد سازی مصالح... 


شده در این گزارش موانع و راهکارهای تاثیرگذار بر 
روی استانداردسازی مصالح ساختمانی توسط جامعه 
آماری این گروه (مدیران مراکز تولید مصالح, پیمانکاران, 
کارشداتان: مازمان.. نظام: +بهشبی. اساته: شکن 
شهرسازی. اداره کل استاندارد. ‏ مشتریان مصالح 
ساختمانی» آزمونگران آزمایشگاه همکار ۰ مجریان و 
ناظران طرح‌های ساختمانی). استخراج گردیده و بر 
اساس اطلاعات به دست آمده. پرسشنامه مرحله دوم 
کمی تدوین شد. سپس در مرحله کمی» پرسشنامه 
استخراج شده از مصاحبه‌های انجام گرفته در ۳۲۵ نفر از 
تولیدکنندگان. مهندسین نا 
آزمونگران آزمایشگاه همکار و پیمانکاران تکمیل گردید 
و داده‌ها به صورت آماری تجزیه و تحلیل شد. نمونه 
گیری در بخش کمی به صورت تصادفی بوده و حجم 
نمونه از این گروه از طریق فرمول کوکران ۲۲۵ نفر 


برآورد شد که فرمول آن به شرح زیر می‌باشد. 


نمونه گیری و حجم نمونه در بخش کیفی 
روش نمونه گیری در این بخش. نمونه گیری غیراحتمالی 
هدفمند به برای رسیدن به معرف بودن ( 0 عصلامصهه 
وجعط۵ ۵۵0۲6960۵۷ وتعض) با حداکثر اختلاف 
است. نمونه‌گیری برای رسیدن به معرف توسط 
پژوهشگرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هدف آنها 
رسیدن به نمونه‌ای است که معرف یک گروه وسیع‌تر از 
نمونه‌ها بوده و تا حد امکان به آن نزدیک باشد و منظور 
از حداکثر اختلاف این است تمامی افرادی که به نحوی 
با استانداردسازی مصالح ساختمانی در ارتباط هستند از 
جمله مدیران مراکز تولید مصالحء پیمانکاران. کارشناسان 
سازمان نظام مهندسی استان» سکن شهرسازی. اداره کل 
استاندارد. آزمونگران آزمایشگاه همکا مجریان و ناظران 


روایی 
حهت سنجش روایی» از روایی محتوایی استفاده شد. 


سال سی و سوم؛ شمارُ چهار ۱۳۹۹ 


فریدون امیدی نسب- وحید گودرزی مهر- حمیدرضا بابا علی- احمد دالوند ۵ 


برای ارزیابی روایی محتوایی از نظر متخصصان در مورد 
میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه‌گیری و هدف 
پژوهش, استفاده می‌شود. به همین جهت در این پژوهش 
برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمی. ازدو ضریب 
نسبی روایی محتوا 0۷1 و شاخص روایی محتوا 0۷ 
استفانه یله آسگه: 


شاخص نسبت روایی محتوایی 

این شاخحص توسط لاوشه طراحی شده است. جهت 
محاسبه این شاخحص از نظرات کارشناسان متخصص در 
زمینه محتوای پرسشنامه مورد نظر استفاده شد و با 
توضیح اهداف آزمون برای آن‌ها و ارائه تعاریف عملیاتی 
مربوط به محتوای سوّالات به آن‌هاء از ان‌ها خواسته شد 
تا هریک از سژالات را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت 
«گویه ضروری است». «گویه مفید است ولی ضروری 
نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقه بندی کنند. 

بر اساس تعداد متخصصینی که سوالات را مورد 
ارزیابی قرار داده‌اند. حداقل مقدار 0۷8۴ قابل قبول بر 
اساس جدول (۱) زیر بایستی باشد. سوالاتی که مقدار 
8 محاسبه شده برای آن‌ها کمتر از میزان مورد نظر (با 
توجه به تعداد متخصصین ارزیابی کننده سوال) بود از 
آزمون کنار گذاشته شد به علت اینکه بر اساس شاخحص 


حدول ۱ لاوشه جهت تصمیم گیری ضریب روایی محتوا 0۷ 


تعداد حداقل تعداد حداقل 

متخصصین | مقدار روایی | متخصصین | مقدار روایی 
۵ ۹۹/۰ ۲ 5/۰ 
1 ۹۹/۰ ۱۳ 9/۰ 
۷ ۹۹/۰ ۱ 9/۰ 
۸ ۷۸/۰ ۱۵ 1۹/۰ 
۹ ۳۵/۰ ۳۰ ۲۳/۰ 
۷۰ 1۸ ۳۵ ۳۷۳/۰ 
۱۱ ۸ ۳۹ ۳۳ 


سال سی و سوم شمارُ چهار ۱۳۹۹ 


شاخص روایی محتوایی 

جهت بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل 
(05611ظ ک ۵102 ۷۷) استفاده شد. بدین صورت که 
متخصصان «مربوط بودن» «واضح بودن» و «ساده بودن» 
یهاش بای بطق لاکری قرش مس 
کردند. متخصصان مربوط بودن هر گویه را از نظر 
خودشان از ۱ «مربوط نیست»» ۲ «نسبتا مربوط است». ۳ 
«مربوط است» تا ۶ «کاملا مربوط است» مشخص کردند. 
ساده بودن گویه نیز به ترتیب از ۱ ساده نیست» ۲ 
«نسبتا ساده است»» ۲ «ساده است». تا ۶ «ساده مربوط 
است» و واضح بودن گویه نیز به ترتیب از ۱ «واضح 
نیست»» ۲ «نستا واضح است)» ۳ (واضح است». تا ۶ 
(واضح مربوط است» مشخص شد. 

حداقل مقدار قابل قبول برای شاخص 0۷1 برابر با 
۹ است و اگر شاخص 0۷1 گویه‌ای کمتر از ۰/۷۹ 
باشد آن گویه بایستی حذف شود. 

با توجه به این که شاخص روایی محتوا (۷1) از 
۹ بالاتر باشد روایی محتوایی مقیاس مورد تایید است. 
همان گونه که در جدول (۲) مشاهده می‌گردد شاحعص 
روایی محتوای تمامی آیتم‌ها بالاتر ۰/۷۹ می‌باشد. بنابراین 
شاخص روایی محتوایی تمامی آیتم‌ها در محدوده قابل 
قبول است و مورد تایید قرار می‌گيرد. 


جدول ۲ نتایج ضریب نسبی و شاخص روایی محتوا پرسشنامه 


۱ نسبی ضریب | شاخص روایی 
ی 
۴ محتوا روایی محتوا 
عوامل مربوط به 
مل ۸۷۳/۰ ۹9/۰ 
تولید کننده 
عوا بوط به 
بِ 7 ۸۸/۰ 
مصرف کننده 
عوامل مربوط به 
_ ۹ ۹/۰ 
ازمایشگاه 
عوامل مربوط به 
۸۰« ۸۷۳/۰ 
سازمان‌های ذیربط 


نشریه مهندسی عمران فردوسی 


۷۲ 


روایی محتوا بر اساس جدول (۲) برای ۸ نفر از 
متخصصین حداقل ۰/۷۸ قابل قبول است که در این 
پژوهش برای تمامی آیتم‌ها در محدوده (۰/۸۰-۰/۹) 
قرار گرفت بنابراین ضریب نسبی روایی محتوایی تمامی 
آیتم‌ها در محدوده قابل قبول است و مورد تایید قرار 
می‌گیرد. 


پایایی 
منظور از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در 
فاصله کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم 
نتایج حاصل نزدیک به هم باشند و به یک نتیجه یکسان 
برسیم. پایایی ابزار اندازه گیری به روش‌های مختلف 
مورد سنجش قرار می‌گیرد که یکی از این روش‌هاء روش 
محاسبه آلفای کرونباخ می‌باشد. در این تحقیق به منظور 
تین تیا ربا تسام ۲ ابر ۵ زان مر 
انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت و سپس از 
روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن در 


کت آنبنگا: 


جدول ۳ جدول آلفای کرونباخ 


موانع تعداد گویه مقدار آلفا 

عوامل تولید کننده ۳ ۸۱/۰ 

عوامل مصرف کننده 1 ۸۱5/۰ 

عوامل آزمایشگاه ۱ ۷/۰ 

سازمان‌های ذیربط ۳ ۸۳/۰ 
نتایج 


مان هقی (عخلیز جمضا مها باختاهای 
جمعیت شناختی بخش کیفی. تجزیه و تحلیل داده‌های به 
دست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش‌های 
پژوهش کافی نیست. تعبیر و تفسیر این داده‌ها نیز لازم 
است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس 
نتایج این تجزیه و تحلیل را تعبیر و تفسیر کرد. در این 
پژوهش همان گونه که پیش از این ذکر گردید از روش 
کمی و کیفی و همچنین انجام آزمایشات بتن آماده و 


نشریهُ مهندسی عمران فردوسی 


بررسی موانع و مشکلات تاثیرگذار بر روی استاندارد سازی مصالح... 


سنگدانه مورد مصرف در بتن مطابق استانداردهای ملی 
مربوطه برای جمعآوری اطلاعات استفاده شده است. در 
این بخش ابتدا یافته‌های مرحله کیفی و نتایج آزمایشات 
ذکر شده و پس از آن یافته‌های مرحله کمی تفسیر 
شده‌اند. 

در این قسمت آمار جمعیتی مربوط به مصاحبه 
کنندگان در بخش کیفی که شامل مدیران مراکز تولید 
مصالح. پیمانکاران. کارشناسان سازمان نظام مهندسی 
استان» مسکن وشهرسازی اداره کل استاندارد» آزمایشگاه 
همکان مجریان و ناظران طرح‌های ساختمانی ذکر شده 


است. 


تحلیل مصاحبه ها در مرحله کیفی 

لو تمهت او آساین هه ی جاان تفه و 
مشاهده هدفمند با مصاحبه کنندگان در بخش کیفی که 
شامل مدیران مراکز تولید مصالح, پیمانکاران. کارشناسان 
سازمان نظام مهندسی استان. مسکن وشهرسازی, اداره 
استاندارد. ‏ مجریان و ناظران طرح‌های ساختمانی 
اطلاعات مرحله کیفی جمع‌آوری شد؛ تجزیه و تحلیل 
داده‌ها در این مرحله بر اساس کد گذاری (کد گذاری باز 
و محوری) انجام گرفت پس از تجزیه و تحلیل اشتراکات 
و افتراقات. در مرحله کدگذاری محوری در مورد موانع 
و مشکلات تاثیرگذار بر روی استاندارد سازی مصالح 
ترشی مایسیا ال 6 میم (تراید فک مسرت 
کف آزمانشگاه: همکار. ایند ات اد و 
سازمان‌های ذیربط) و ۲۰ مفهوم استحصال گردیدکه در 
ذیل به آنها اشاره شده است. 


کدگذاری باز موانع 
فرآیندی ات کل تیآ داده‌ها به صورت واحدهای 
معنادار و مجزا درمی‌آیند و در شروع مطالعه می‌توان از 
آن استفاده کرد. هدف اصلی کدگذاری باز. مفهوم‌سازی 
و برچسب زدن به داده‌هاست. در مرحله‌ی تجزیه و 
تحلیل داده‌ها و در جستجوی کدها بودن. کدگذاری باز 
امکان‌پذیر می‌شود. در جدول (4) زير کدگذاری باز 
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فریدون امیدی نسب- وحید گودرزی مهر- حمیدرضا بابا علی- احمد دالوند ۷۳ 


جدول ۶ کدگذاری باز مصاحبه‌های کیفی (موانع استاندارد سازی مصالح تولیدی صنایع ساختمانی) 


ردیف 


جدول کدگذاری مربوط به مقولات استخراج شده 
از مصاحبه‌های مرحله کیفی در مورد موانع 
استانداردسازی مصالح ساختمانی استان می‌باشد. همان 
گونه که جدول (۶) نشان می‌دهد ۲۰ مقوله از 
مصاحبه‌های صورت گرفته در مورد موانع 
استانذازدسازی: مصالح ساشتمانی استضراج گرذید: 


کدگذاری محوری 

به طور کلی کدگذاری محوری. روند ارتباط دادن خرده 
مقولات به یک مقوله است. جریان پیچیده‌ای از تفکر 
تفای ات هتشر اعل متضاف ارست: 
کد گذاری محوری مانند کدگذاری باز. از راه مقایسه‌ها و 
طرح پرسش‌ها صورت می‌گیرد. در کدگذاری محوری 
استفاده از این شیوه‌ها بیشتر متمرکز است و به سمت 
کشف روابط و ربط دادن مقولات به یکدیگر در راستای 
یک پارادايم سوگیری شده می‌رود. 

در جدول (0) کد گذاری محوری به این نتیجه 
وین کب متتکاا. فرمزط با ترلک #فو وهی 


تکنولوژی ساخت. نیروی انسانی. کنترل تولید و 
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کدگذاری باز 

۱ عدم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در خطوط تولید 

۲ عدم استفاده از تجهیزات استاندارد و توجه نکردن به مشکلات احتمالی به وجود آمده در تجهیزات 

۳ عدم استفاده از دید گاه‌های اساتید و صاحبنظران و پژوهشگران در بحث تولید مصالح 

عدم حضور مستمر مدیر کنترل کیفیت واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت معتبر در بیشتر مراکز تولیدی (جهت انجام امور 
کنترل کیفیت محصولات) 

۵ نبود نظارت کافی در فرآیند تولید توسط واحد تولیدی 

1 عدم وجود نظارت مکرر بر واحد های تولیدی (نظارت استاندارد) 

۷ استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت در مراحل تولید 

۸ بیگانگی با مفهوم کیفیت در بین تولید کنندگان 


٩‏ سعی در پایین آوردن هزینه‌های تولید و افزایش سود توسط تولید کننده 


۳ اعتقاد برخی از تولیدکنندگان به این که استانداردسازی در تسریع روند تولید اثر می‌گذارد 


فرهنگ‌سازی در تولید است؛ مشکلات مربوط به 
مصرف‌کننده مربوط به دانش و آگاهی مصرف‌کننده و 
مشکلات فرهنگ‌سازی در این گروه است؛ همچنین 
مشکلات مربوط به آزمایشگاه همکار مربوط به عدم 
هماهنگی و نظارت کافی بین مدیر فنی و آزمون‌گران 
آزمایشگاه تایید صلاحیت شده درثبت و تایید نتایج 
آزمون و مشکلات مربوط به سازمان‌های ذیربط نیز به 
نظارت و هماهنگی بین سازمان‌ها بر می گردد. 

تجزیه و تحلیل داده‌ها در این مرحله بر اساس 
کدگذاری (کد گذاری باز و محوری) انجام گرفت پس از 
تجزیه و تحلیل اشتراکات و افتراقات» در مرحله 
کدگذاری محوری در مورد موانع و مشکلات تاثیرگذار 
بر روی استاندارد سازی مصالح تولیدی صنایع 
ساختمانی» ۶ طبقه (تولید کننده, مصرف کننده.آزمایشگاه 
همکار تایید صلاحیت شله و سازمان‌های ذیربط) و ۲۰ 
مفهوم استحصال گردید. 


نشریه مهندسی عمران فردوسی 


۷۴ بررسی موانع و مشکلات تاثی رگذار بر روی استاندارد سازی مصالح... 


جدول ۵ کدگذاری محوری مصاحبه‌ها در مرحله کیفی (موانع) 


طبقّه محور کدگذاری باز 
۳ عدم بهره گیری از فناوری‌های نوین در خطوط تولید 
1 عدم استفاده از تجهیزات استاندارد و توجه نکردن به مشکلات احتمالی به وجود آمده در 
تتالخت 
تجهیزات 
عدم استفاده از دید گاه‌های اساتید و صاحبنظران و پژوهشگران در بحث تولید مصالح 
| عدم حضور مستمرمدیر رل کفیت واجد شرایط و دارای گواهینمه صلاحیت معتبر در بشتر مراز 
۱ َ تولیدی (جهت الجام امور کنترل کیفیت محصولات) 
تولید کننده 
نبود نظارت کافی در فرآیند تولید توسط واحد تولیدی 
کنترل تولید عدم وجود نظارت مکرر بر واحد های تولیدی (نظارت استاندارد) 
استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت در مراحل تولید 
فرهنگ بیگانگی با مفهوم کیفیت در بین تولید کنندگان 
سازی در سعی در پایین آوردن هزینه‌های تولید و افزایش سود توسط تولید کننده 
تولیید کننده اعتقاد برخی از تولیدکنندگان به اين که استانداردسازی در تسریع روند تولید اثر می‌گذارد 
۲ ناآگاهی از کیفیت و مرغوبیت مصالح هنگام خرید 
تب ۱ ناآگاهی مصرف کننده از استانداردهای موجود مصالح 
ف ناآگاهی از اهمیت مصالح استاندارد در عمر مفید ساختمان و خطرات احتمالی (سیل. زلزله) 
ات حساس نبودن اکثر مردم به داشتن علامت استاندارد مصالح ساختمانی 
ِ رگن تویجه مصرفکنیله به قیمت؛ مصالح ساعتمانی تا موغوبیت,و کبفیتِ آن 
سازی آگاه نبودن اکثر مصرف کننده ها به داشتن اختیارتام در صورت زیان دیدن از مصالح نامرغوب و دفاع از 
حقوق خود 
و هماهنگی و | عدم هماهنگی و نظارت کافی بین مدیر فنی و آزمون‌گران آزمایشگاه تایید صلاحیت شده درثبت و تایید 
۱ نظارت نتایج آزمون 
نظارت و هماهنگ نبودن سازمان‌های ذیربط ) نظام مهندسی. اداره صنعت معدن و تجارت؛مسکن و شهر سازی و 
سازمان هماهنگی شهرداری...) در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با استانداردسازی مصالح ساختمانی 
های ذیربط بین عدم نظارت کافی دستگاه‌های ذیربط بر استاندارد سازی مصالح 
3 عدم برگزاری دوره‌های توجیهی در خصوص استاندارد سازی برای مهندسین ناظر 
یافته‌های پژوهش در مرحله کمی به گروه‌های مورد بررسی را نمایش می‌دهد. جدول (۷) 
آمار توصیفی توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت را نمایش 


در این بخش پرسشنامه‌ای که در مرحله کیفی از می‌دهد. جدول (۸) توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس 
مصاحبه‌ها استخراج گردید در سطح وسیع‌تری (۳۲۵ نفر) شغل و جدول )٩(‏ توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس 
در بین تولیدکنندگان, مصرف‌کنندگان» آزمایشگاه همکار سطح تحصیلات را نشان می دهد. 

مهندسین ناظر و پیمانکاران تکمیل گردید که نتایج آن در 


ادامه ذکر شده است. جدول (1) درصد و فراوانی مربوط 


ایب وتام نی تال تفر سیر سال سی و سوم شماره چهار, ۱۳۹۹ 


فریدون امیدی نسب- وحید گودرزی مهر- حمیدرضا بابا علی- احمد دالوند 


جدول 1 درصد و فراوانی مربوط به گروه‌های مورد بررسی 


گروه‌های هدف 


مدیران مراکز تولید مصالح 
پیمانکاران 
کارشناسان سازمان نظام مهندسی استان 
کمک هر سای 
کارشناسان اداره کل استاندارد 
مجریان و ناظران طرح‌های ساختمانی 


آزمونگران آزمایشگاه همکار 


آمار 
فراوانی درصد 
۸ ۳ 


۳۰ ۱۰ 


تغییرا 


۷۵ 


جدول ۷ توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت 


درصد 
جنسیت فراوانی درصد 
تجمعی 
مرد ۳۹۹ ۸/۸۱ ۸/۸۱ 
زن 04 ۳/۸ ۱.۰ 
جمع ۳۲۵ ۱۰۰ 3 
مأخذ :یافته‌های پژوهش ۱۳۹۸ 


بت. هنن . آهسییته با بر ی ار کلاوق: و 


استانداردسازی مصالح ساختمانی در استان لرستان دارند. 


جدول ۸ توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس شغل 


شغل 
مصرف کننده 
تولید کننده 


مهندس ناظر 


مد هیئت علم دانشگاه 


پیمانکار 


آزمونگران آزمایشگاه همکار 


کارمند 


جمح 


مأخذ: یافته‌های پژوهش ۱۳۹۸ 


فراوانی 
:۳ 
۳ 


24 


۳۳۹۵ 


درصد درصد تجمعی 
۳۲ ۳۲ 
۳۲ 1 
۳/۱ ۳/۳/۸۵ 
۱/۳ ۳/۸۸ 
۶ ۳/۹۲ 
۳/۲ 9۹ 
9/۵ ۳ 
۱.۰ ِ 


حدول ٩‏ توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات 


سال سی و سوم شمارُ چهار ۱۳۹۹ 


سطح تحصیلات فراوانی درصد ‏ | درصد تجمعی 
دنم ۱۳۷ ۳/۲ ۳/۹۲ 
کاردانی 1۹ ۱/۵ ۳/۹۷ 
زاین ۱۲ ۳ ۷/۹۱ 
ارات ون ۲۰ ۲/0 ۸/۹۷ 
دکتری ۷ ۳/۲ ۱۰۰ 
جمع ۳۲۵ ۱۰ ۲ 


نشریه مهندسی عمران فردوسی 


۷۶ 


اولویت‌بندی شاخص تولید کننده از دیدگاه افراد 
موردمطالعه 

برای سنجش تأثیر شاحص تولیدکننده از ۱۰گویه با 
استفاده از طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت (۱- خیلی کم تا ۵- 
خیلی زیاد) استفاده شد. در این قسمت با استفاده از 
میانگین» انحراف معیار و ضریب تغییرات به اولویت 
بندی شاخحص تولید کننده در استان لرستان از دیدگاه افراد 
موردمطالعه پرداخته می شود. 

بر اساس نتایج ارائه‌شده در جدول (۱۰) مشاهده 
می‌شود که در شاخص تولیدکننده بیشترین تأثیر برسعی 
در پایین آوردن هزینه‌های تولید و افزايش سود توسط 
تولید کننده» و کم ترین تأثیر بر «عدم استفاده از 
دیدگاه‌های اساتید و صاحبنظران و پژوهشگران در بحث 
تولید مصالح» دارد. به‌طورکلی, میانگین تأثیر در شاخص 
تولیدکننده برابر با 4/6 است که نزدیک به خیلی زیاد 
(۵) است؛ بنابراین» می توان گفت که شاخحص تولیدکننده 
تأثیر بالایی بر مشکلات و موانع استانداردسازی مصالح 
بتاتختمالی دازند: 


بررسی موانع و مشکلات تاثیرگذار بر روی استاندارد سازی مصالح... 


اولویت‌بندی شاخص‌های مربوط به مصرف کننده 
از دیدگاه افراد موردمطالعه 

برای سنجش تأثیر شاخص مصرف کننده از ٩‏ گویه با 
استفاده از طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت استفاده شد. در این 
قسمت با استفاده از میانگین؛ انحراف معیار و ضریب 
تغییرات به اولویت بندی شاخص‌های مربوط به 
مصرف کننده از دیدگاه افراد مورد مطالعه پرداخته 
ی بواد: 

بر اساس نتایج ارائه‌شده در جدول (۱۱) مشاهده 
می‌شود که در شاخص مصرف کننده . بیشترین تأثیر بره 
ناآگاهی از کیفیت و مرغوبیت مصالح هنگام خرید)؛ « و 
کم ترین تأثیر بر «توجه مصرف‌کننده به قیمت مصالح 
ساختمانی تا مرغوبیت و کیفیت آن» دارد. به‌طورکلی 
میانگین تأثیر شاخحص مصرف کننده برابر با ۳/۸۷ است 
که نزدیک به زیاد (۶) است؛ بنابراین» می توان گفت که 
شاخص مصرف کننده تأثیر بالایی در اثرگذاری 
استانداردسازی مصالح ساختمانی در استان لرستان دارد. 


حدول ۱۰ توصیف شاحص تولید کننده از دید گاه افراد موردمطالعه (مقیاس ۱-۵) 


مزلفه /گویه 


تجهیزات 


سعی در پایین آوردن هزینه‌های تولید و افزايش سود سود توسط تولید کننده 


عدم استفاده از تجهیزات استاندارد و توجه نکردن به مشکلات احتمالی به وجود آمده در 


عدم بهره گیری از فناوری‌های نوین در خطوط تولید 


استفاده از مواد اولیه بی‌کیفیت در مراحل تولید 
عدم حضور مستمر مدیر کنترل کیفیت واجد شرایط و دارای گواهینامه صلاحیت معتبر در 
پیشتر ,مزاکر تولیلی (جهت اتجام موی کفرل کیش معضوالانت) 
نبود نظارت کافی در فرآیند تولید توسط واحد تولیدی 
عدم وجود نظارت مکرر بر واحد های تولیدی (نظارت استاندارد) 
بیگانگی با مفهوم کیفیت در بین تولیدکنندگان 
اعتقاد برخی از تولیدکنندگان به این که استانداردسازی در تسریع روند تولید اثر می‌گذارد 
عدم استفاده از دیدگاه‌های اساتید و صاحبنظران و پژوهشگران در بحث تولید مصالح 


شاخص تولیدکننده (کلی) 


مقیاس: خیلی کم-۱ کم-۲ متوسط۳ زیادغ خیلی زیاد-ه 


نشریهُ مهندسی عمران فردوسی 


۰ ناف ا| منت 
میانگین اولویت 
معیار تغییرات 
۸/۶ ۳۳ ۳۱/۰ ۱ 
۷/۶ 2۰/۲ /۳۱ ۲ 
9/۶ ۳۱۳/۸ /۳۳ ۳ 
1/۶ ۱۰/۱ /۳۳ 3 
۰/۶ ۳۷۳/۸ ۳۳/۸ ۵ 
ِ/1۸ ۳5/۸۱ ۳:۵ 3 
ِ/: ۳۳/۱ /۳ ۷ 
/۳ /۱۱۱ /۳۵۰ ۸ 
۱۷/۶ ۳۱۳/۸ /۳ ۹ 
ع/۱ ۱۰/۸ //۳۷ ۱ 
123 ۸ /29 


سال سی و سوم شمارُ چهار ۱۳۹۹ 


فریدون امیدی نسب- وحید گودرزی مهر- حمیدرضا بابا علی- احمد دالوند ۷۷ 


حدول ۱۱ توصیف شاخحص‌های مربوط به مصرف‌کننده از دیدگاه افراد موردمطالعه (مقیاس ۱-۵) 


مژلفه/ گویه 


شاخحص مصرف کننده (کلی) 


ناآگاهی از کیفیت و مرغوبیت مصالح هنگام خرید 


نا گاهی مصرف کننده از استانداردهای موجود مصالح 


انحراف ضریب 
9 ۱ اولویت 
معیار تغییرات 
۰/۶ ۳۱۳/۸ ۳۳/۰ ۱ 


۲ ۳۳۹/۰ ۳۹:۸۱ «1 


ناآگاهی از اهمیت مصالح استاندارد در عمر مفید ساختمان و خطرات احتمالی (سیل, زلزله) | ۳۰/۶ | ۲۱۶/۱ | ۲۳۲/۰ 1 


حساس نبودن اکثر مردم به داشتن علامت استاندارد مصالح ساختمانی ۳ | ۱۲۳/۸۱ | ۲۶۰/۰ 1 
آگاه نبودن اکثر مصرف کننده ها به داشتن اختیارتام در صورت زیان دیدن از مصالح 
۳ ۱۲۰/۸۱ | ۲۵۷/۰ ۵ 
نامرغوب و دفاع از حقوق خود 
توجه مصرف‌کننده به قیمت مصالح ساختمانی تا مرغوبیت و کیفیت آن ۳/۳ ۳/۱ ۳۹/۰ 1 


7 ۳5۹/۰ ۱۸۹/۰ ۸۱۳/۳ 


جدول ۱۲ توصیف شاخحص‌های مربوط به آزمایشگاه همکار از دیدگاه افراد موردمطالعه (مقیاس ۱-۵) 


مژلفه/ گویه 


صلاحیت شده درثبت و تایید نتایج آزمون 


شاخحص آزمایشگاه (کلی) 


اولویت‌بندی شاخص آزمایشگاه همکار از دید گاه 
افراد موردمطالعه 
پر اساس نتایج ارائه شده در جدول (۱۲) مشاهده می‌شود 
که در شاخص آزمایشگاه همکار ميانگین عدم هماهنگی 
و نظارت کافی بین مدیر فنی و آزمون‌گران آزمایشگاه 
تایید صلاحیت شده درثبت و تایید نتایج آزمون ۰ می 
باشدبه: ظو رکلی میانلگین تاثیر این شاخصی برآر با 1/۱۰ 
است که نزدیک به خیلی زیاد (۵) است؛ بنابراین» می 
توان گفت که شاخحص آزمایشگاه تأثیر بالایی در 
اثرگذاری استانداردسازی مصالح ساختمانی در استان 
لرستان دارد. 
اولویت‌بندی شاخص دستگاه‌های ذیربط از 
دیدگاه افراد موردمطالعه 

پر اساس نتایج ارائه‌شده در جدول (۱۳) مشاهده می‌شود 


ترتیب بر هماهنگ نبودن سازمان‌های ذیربط ( نظام 


سال سی و سوم شمارُ چهار ۱۳۹۹ 


عدم هماهنگی و نظارت کافی بین مدیر فنی و آزمون‌گران آزمایشگاه تایید 


میانگین | انحراف معیار | ضریب تغییرات | اولویت 
۱/۶ ۳۳۰/۱ ۳۰۰/۰ ۱ 
۱/۶ ۳۳۰/۱ ۳۰۰/۰ ۱ 


مهندسی. اداره صنعت معدن و تجارت؛ مسکن و شهر 
سازی و شهرداری...) در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با 
استانداردسازی مصالح ساختمانی. عدم نظارت کافی 
دستگاه‌های ذیربط بر استاندارد سازی مصالح و عدم 
برگزاری دوره‌های توجیهی در خصوص استانداردسازی 
برای مهندسین ناظر می باشد به طورکلی, میانگین تأثیر 
شاخحص آزمایشگاه برابر با ۳/۹۰ است که نزدیک به زیاد 
(4) است؛ بنابراین. می توان گفت که شاخحص 
دستگاه‌های ذیربط تأثیر بالایی در اثرگذاری 
استانداردسازی مصالح ساختمانی در استان لرستان دارد. 


نشریه مهندسی عمران فردوسی 


۷۳۸ 


بررسی موانع و مشکلات تاثیرگذار بر روی استاندارد سازی مصالح... 


جدول ۱۳ توصیف شاخص‌های مربوط دستگاه‌های ذیربط از دیدگاه افراد موردمطالعه (مقیاس ۱-۵) 


مژلفه/ گویه 


رتبه بندی موانع و شکلات تاثیر گذار بر استاندارد 
سازی مصالح ساختمانی بر اساس میانگین 
بر اساس نتایج ارائه داده شده در جدول (4) بالا 
مهمترین موانع و مشکلات تاثیر گذار بر استاندارد سازی 
مصالح ساختمانی به ترتیب عبارتند از: عوامل مربوط به 
تولید کننده با میانگین(4/4۰)» عوامل مربوط به 
آزمایشگاه با میانگین(۶/۱۰» عوامل مربوط به 
سازمان‌های ذیربط با میانگین (۳/۹۰) و در نهایت عوامل 
مربوط به مصرف کننده با میانگین (۳/۸۷) می‌باشد. 


جدول ۱۶ رتبه بندی موانع و شکلات تأثیر گذار بر استاندارد 


سازی مصالح ساختمانی بر اساس میانگین 


, |انحراف | ضریب 
ملفه/ گویه میانگین اولویت 
معیار تغییرات 
عوامل مربوط به 
1/۶ ۳:۸ 22۰/۰ ۱ 
تولید کننده 
عوامل مربوط به 
7 ۱/۶ ۳۳/۱ ۳۳۹/۰ ۲ 
آزمایشگاه همکار 
عوامل مربوط 
۳(« ۸ ۳۱۰/۰ ۳ 
سازمان های ذیربط 
عوامل مربوط به 
۸۷/۳ ۰ ۱ ۱۲۱۵۹ ۶ 
کننده مصرف 
۳۹۵ 2 
نیحه گیری 


امروزه شاهد آن هستیم که بجز در پروژه‌های بزرگ 
عمرانی» در ساخت و ساز شهری مانند ساختمان 


نشریهُ مهندسی عمران فردوسی 


هماهنگ نبودن سازمان‌های ذیربط ( نظام مهندسی. اداره صنعت معدن و تجارت؛مسکن و 


اتحرات 7 
میانگین اولویت 
معیار تغییرات 


۱ ۳۰۷ ۳۳۹/۱ ۰/۶ 

شهر سازی و شهرداری...) در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با استانداردسازی مصالح ساختمانی 
عدم نظارت کافی دستگاه‌های ذیربط بر استاندارد سازی مصالح ۰/۳ ۲۹۳/۱ ۳۳/۰ ۲ 
عدم برگزاری دوره‌های توجیهی در خصوص استاندارد سازی برای مهندسین ناظر ۸/۳ ۱۳/۱ ۳۳۹/۰ ۳ 
شاخحص دستگاه‌های ذیربط (کلی) ۳ ۲۰۰/۱ ۲۳ 3 


سازی‌های انبوه يا بلند به طور شایسته به کیفیت مصالح 
توجه نمی‌شود و بدون انجام مطالعات و بررسی‌های 
آزمایشگاهی کافی. مصالحی انتخاب و مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. بنابراین شایسته است هنگام ساخت و سازها که 
حجم بزرگی از مصالح در آنها به مصرف می‌رسد و از 
نظر اقتصادی نیز حایز اهمیت می‌باشند. قبل از انتخاب 
مصالح. کلیه ویژگی‌هایی که استاندارد برای آنها حدودی 
تعیین کرده. اندازه‌گیری و در صورت مناسب بودن مورد 
استفاده قرار گیرد. 

نتایج بخش کیفی نشان داد که بر خلاف این که در 
نگاه اول به نظر می‌رسد که مشکلات مربوط به مصالح 
فاقد کیفیت و غیراستاندارد در ساخحت و سازها عمدتا 
مربوط به تولیدکننده است درحقیقت عوامل متعددی به 
سهم خود در زمینه به کارگیری از مصالح ساختمانی 
بادوام و کارآمد نقش دارند و تولیدکنندگان تنها بخشی 
از این زنجیره را تشکیل می‌دهند؛ با توجه به نتایج تحقیق 
مشکلات مربوط به تولید کننده, موانع و مشکلات مربوط 
به مصرف کننده موانع و مشکلات مربوط به آزمایشگاه 
همکار و در نهایت موانعی که به سازمان‌های ذیربط 
برمی گردد. در کد کذاری محوری در این بخش به این 
نتیجه رسیدیم که مشکلات مربوط به تولید کننده خود 
شامل: تکنولوژی ساخت. نیروی انسانی» کنترل تولید و 


مصرف‌کننده شامل دانش و آگاهی مصرف‌کننده و 


سال سی و سوم شمارُ چهار ۱۳۹۹ 


فریدون امیدی نسب- وحید گودرزی مهر- حمیدرضا بابا علی- احمد دالوند ۷۹ 


مشکلات فرهنگ‌سازی در این گروه است؛ همچنین 
مشکلات مربوط به آزمایشگاه مربوط به عدم هماهنگی 
و نظارت کافی بین مدیر فنی و آزمون‌گران آزمایشگاه 
تایید صلاحیت شده درثبت و تایید نتایج آزمون می‌باشد 
و مشکلات مربوط به سازمان‌های ذیربط نیز به نظارت و 
هماهنگی بین سازمان‌ها بر می‌گردد. با توجه به رتبه‌بندی 
که بین عوامل تاثیرگذار بر استانداردسازی انجام گردید 
مهمترین عوامل به ترتیب مربوط به تولیدکننده با 
میانگین(4/4۰)» آزمایشگاه همکار با میانگین (۶/۱۰ 
سازمان‌های ذیربط با ميانگین (۳/۹۰) و در نهایت عوامل 
مربوط به مصرف کننده با میانگین (۳/۸۷) می‌باشد. 
پيشنهادات برای تحقیق های آینده: ۱. بهره‌گیری از 
تجهت ان توبی و انشاندارد دی عطرط لین ۲ انفاده 
از دید گاه‌های افراد مجرب و صاحبنظر و دارای تجربه در 
امر تولید. ۳ فرهنگ سازی استانداردسازی توسط 
نهادهای ذیربط از جمله صدا و سیما آموزش و پروش 
و.... ؛. تشویق تولیدکنندگان با کالای مرغوب و معرفی 
کردن آنها به عنوان تولیدکننده باکیفیت دربین مردم. ۵. 
نظارت بیشتر و بازرسی ادواری (به صورت مستمر) در 
فرآیند تولید و روش‌های تولید توسط سازمان‌های ذیربط 
7 بهره‌گیری از مدیران کنترل کیفیت در مراکز تولیدی 
جهت انجام امور کنترل کیفیت محصولات. ۷ بالا بردن 
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اطلاع و آگاهی مصرف کنندگان از حق و حقوق خود 
در برابر دریافت مصالح نامرغوب. ۸. بالابردن آگاهی 
مصرف‌کنندگان و حساس کردن آنها به توجه کردن به 
نشان استاندارد در هنگام خرید مصالح ساختمانی» .٩‏ 
استفاده از نیروهای مجرب و علمی در آزمایشگاه‌ها. ۱۰. 
توجه به بهبود کیفیت به عنوان یکی از اهداف استاندارد 
توسط تولید کنندگان» ۰.۱۱ برخورد قاطعانه نهادهای 
نظارتی به ویژه استاندارد با عوامل عرضه محصولات فاقد 
کیفیت و قاچاق ۱۲. از صحنه خارج کردن کالاهای 
بی کیفیت و استفاده از کالاهای با کیفیت ۱۳. نظارت بر 
کار آزمایشگاه‌ها توسط سازمان‌های ذیربط» 1۶. ارائه 
دوره‌های آموزشی برای تمامی کارکنان خط تولید مصالح 
ساختمانی جهت آشناسازی آنها با استانداردها. ۱۵. ایجاد 
هماهنگی بین نهادها و ناظرهای ساختمانی بویژه فعال 
شدن نظام مهندسی با توجه به آخرین حلقه نظارت؛ 11 
وجود مبنایی مناسب برای کنترل ناظر در حین اجرای 
پروژه‌ها. ۱۷. وجود آزمایشگاه مجهز به تجهیزات لازم 
به منظور انجام تحقیق و توسعه ((161 در واحدهای 
تولیدی. ۱۸. جابجایی و تغییر مداوم کارکنان کلیدی 
آزمایشگاه .1٩‏ عدم آشنایی کافی آزمون‌گران با 


استانداردهای ملی مربوطه. 


فاصنا که ناه مقوع هه 0 تمه 200 ۳۳۵120106۵0100 ربا نک رکاصا .۷۷ ۲۰ مصقط باط.۷ معصهنت 
(2006) ,482-499 .00 (30)3 ,۷۵۱ ,50 ۵۱۱۵۶۲۲۰ 5۵82 ۳۱092 طا موصتللنباه افصمتاتتافطا فصح عصتونامط 
صطاتمواد متامصمم هه ممتاه2 م0 هی ماملاتهظ ۳۱۷۵۲۱۵ ۸ و۷۰ رتطمح2 0۵۵02 وب رطاهفهمت‌تن 
۸ ۷۵۵۱۵۱۱۱6۶ ]0۱۱۴۵۵۵0۵ ۵۵ ۸۵۱20 0۴ 9۲۱۱۵1 هل ,۰ وع1صاه 27 ۷ ۱۱۹6۵۲۵)6 ط۷1 ومعتتام‌نات0و وفنا۲ 1 ۲0۲ 
(2020) .593-604 .00 ,(663 

2560 ظ-ع هم ]تمه ۰1 ۳۳۱۲۱۵۲۲۵ ,لا بطامن1220122 .۷ متطمص2 0۵۵02 رب رتتقطهاهله 1[ 
م۱۱ 1 ۵۵۱۵۵0 0 0۵ , ۲۳۱۵۵۹۹6۵ ٩۵۵۵۵‏ ۵۶۴ صهز۹ع(۱ حصنتصتان 0۵ 10۲ دهع «ممحصتقا 220 
2020(۰) ,177-194 00۰ (13)1 ,۷۵۱ ,۲۱۱۵۱۱۱66۲18 

عصتمدا ومصصه آمماو 0۶ ممتام2تصتاون 20 صعزوهنا. بر رطحفمط‌تمرن رل رحمتطهمنطاعه] ,.۷ رتمص2تم0ممی) 


۱ ۱ ۱ ۱۲۵۲۱ 0 0۳۵۱۱۵611۵ ,21181116618 639 01 ۵۱6۳۵۱۵۵ ۲۱۱۱6۲۱۱۵۱۵0۳۵ حصطا نع 21 عتاعصعع 


سال سی و سوم شمارُ چهار ۱۳۹۹ 


نشریه مهندسی عمران فردوسی 


۸۹ بررسی موانع و مشکلات تاثیرگذار بر روی استاندارد سازی مصالح... 


2016(۰) مص1۳ بصحتطه 1 رنه 1۱ 7710۳1۵80۵ 

۲ راآ ۸۲ 5۳۸۲۲ 0۳۴0۸۸۲5۷5 ۱۷۲۳810110 ۶۱۷ .9 عمهزمطاه ,۷ عطمحمنه۵۵0 بو تعفطه]هل2 1 
امطمتاجصمص! .فطل 81۳۴۱۲1 0۵۲ 0۳۲۲۱۲2۸۸110۵ ,۱۱۵0۳۲۳ ۳0۴ ۳۱۷۲5] ۸0۵1۲ 9۳۲۸۲۴۲ 
(2021) ,177-194 00۰ (2) 11 ۲۷۵۱۰ ۲۱۱8۵۱۱۱66718۰ ۷۲ 1 0۵۵۱۱۹۵۵0 0 ۲۱۵و 

۵6 .72 ,۲۱204 ۸۵۵0 ,.۷ .۵ یک وتقتطهک ریک ۷ مصقصهمان ره ۱۷۲ تاکت01 1۳7 .لا متتطوظ وب ,۷۲ مهد 
,00110165 ,07۷]ونظ 16 :۱۷۲212۷912 ما عمتام‌ناتاووم (رفظ) موه عصتللنه 60فنلمیفنصا گه صمتام200 
۵۴ و۱۵0 1۵۳۱۵۵00۵ 29۴ ع زن ۳۳۵۵۵6 ۱۶۰ ,16260۲ موعوعا 0ص مععصمنتهمدم 
2012(۰) رولصه۱۵)۵۱ م۱۳ ,۱0۱۵۲۵( شه) 00اوم ‏ کع۵۵۵ 0۳۵ 

صقط عمصصز 1 10 صقط1 ۷۵۶۵ و1 وعتصیامت 1۱۳۵۷۵۱۵۵۵0 صا عصللاتباظ 11260ه1 090ص ۵۶ آع۷م1 مظ1" رما مصقهنه0 
--802009/051/2015ع02 ۵۵۵۵/۱۷۵۵ 0110۰02/۷۱ زز, 3۵۰/۸2 :مصتلمن... قاصهاتهه .. ,تفصطی .. طا.. قطا 
(2015) ,(2016 1212277 6 08 26688960) مطاظ. 10735 /10/08/6081۵8 

۶ 220 16 :(روظ1) ماه عصتللنت0 0211260و00ظ1 ما فتمتتح‌ظ. و2 رها رن رت«ح2صفلظ ویک متقصطهک 
1 ۵1۱۵۲۵۷6۵ 65۵0۲۵۱ 058۲۵4۵۵16 ۱۱۵۳۱۵۹۱۵۵۵ 9۱ ملظ ۱۵ ۵ عع ۳۳۵6۵۵0 1 ,۱۷۲۵12۷۹12 
2009(۰) «بو وک 0۱۵0 ,5۵/0۳۵ ,2009 ,«عی هل 30 -29 ,5۵/0۲۵ ن جزوهنه لا 11:0 ,(2009 1۳0) 
مط ۱۵0۳۷2۲0 وعبطتااج "ومممتاتاممنم عصتامع]2ه وامامع] عفن ریما ,2 رثا و.ل .۱ مصعطاو بت ,۱۷۲20 و2 ,متا 
-622 .00 22 ۷۵ ۱۸۵۵۵8۵ ۸۳۵۵۲ تافهمن .قرط ما دوه عصتللننیده 11260ه0ون4ص صح ۵۶ صمتاه)مم‌صصها م1 
(2015) ,643 

مها 0۶ ومصماوههعه مه ممصممه۷]2۵۵ «اتامنای ولا تاک ویک عطق رما معصهناا رم ,1121 
2016(۰) ,5-13 .00 ,34 ۷۵۱ ,۸۸۵۲۵8۵ ۵۵1 , وصلمءصتمص مستامناد ماعتمجمن) 

5 ۲۵ :)مومت 011-910 م) فتفتصحظ بمزه]۱۷ رب نک ۷ ,۷۷۰ بطق ر.ظ .00 مصعطگ بن) ,1۷۲20 
2015(۰) و3 00۰ و31 ۷۵۱ .18۵ ۸۸۵۱۵8۵ ول , فصتت صا عتا0عجوع۳ 9 

۷ ۱16 ۵۶ وللمتم) عمط عمتصهطص ویک ,۷ رکمفتا ۷ ویک رطتاطاطه]۱۷ ری ۷۲ رهم۱۷ .۲ ,۷ رهفت]1۷ 
۱۷۲۵1۵۱۷۹128 عط صر رفظ) افو عصتلاتباظ 64و1لهی 4ص مملنالهم]۱۷ ماطمصته)فناه. عصتام00خ 
2014(۰) ,79-89 00۰ ,153 ,۷۵۱ .561 61۱6۷۰ 506 ۳۵6۵01۵( ۰ 18050 

فصح مناهانظ ۵۶ موجن مظ [ممامناوصمن) ها زاتلمنام 4ج ممتاممفتاه عممصماویت عصلو رفظ بنک رتم 
2015(۰) ,صهلصا۲ ,0محرقظ :عمامصطمع] ۵۶ اهتنا تلصتدام! ر وتمجطمافیت م۲۸۷2 

صا عصللانیاه اهتاصم1وع1 10501211260 ما وعمصمالمطه مطا عصتعماصب ر.۲ رققهط ۷ رعتمصطالال ریک رعط22 
2014(۰) ,176-184 .00 ,41 ۷۵۱ ۲ 1۵1ص۳۵ ,فصن 

بهتقلصهاگ لفصمناها صمتصوی1 6044 .عاوتماممتمط وماممصمن رصمتامم2لصهع:0 ولمعل‌صماد تقممتعاط مفتصع]] 
.(2015) ,54 م1 مصععطه ]" 

لمصمناع۲ صمتصهی؟ 302 .علافتمامحتفطه و عاممومن محماتلظ 3 رصمتاعملصهع:0 فل‌تعع‌صهاه اقممتاع صعلصع] 
2015(۰) ,54 م1۳ مصعتطه 1 ر۲ع0صه] 5 

۳06۵۵ وظ1 لبالووععع۱ 10۲ م۲2۵۲ اممصمع۱۷2۸۵. ره ۰ ۲۰ یطوط ری .لا ره ا۵ا ۷ بط ملتفطو[ 


2012(۰) ,99-107 .00 ,68 ,۷۵1 .561 .186110۷ :۳۳۵۵۵06-۵906 ,201019)صعصصع 1۳0۵1 
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17۰ 


تیه وتات تال انس سال سی و سومء شماره چهار, ۱۳۹۹ 


